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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit tot intrekking van het bij besluit van 1 april 2014 (Ster. 2014, 9953) 
vastgestelde Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten en 
tot wijziging van het bij besluit van 26 mei 2015 (Ster. 2015, 14436) 
vastgestelde Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden 
en meetinstrumenten 2015. 


De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, 

gelet op artikel 66b, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet 

heeft in zijn vergadering van 8 juni 2015 besloten: 

Artikel 1 

Het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, vastgesteld bij besluit van de Raad 
van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 1 april 2014 (Ster. 2014, 9953), wordt ingetrokken. 

Artikel 2 

In de aanhef van het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumen¬ 
ten 2015 wordt 'gelet op artikel 66, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet' vervangen door: gelet op 
artikel 66b, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet. 

Artikel 3 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscou¬ 
rant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2015. 

2. Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

Voorzitter Raad van Bestuur 
A. Meerkamp 
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TOELICHTING 



Artikel 1 

Met ingang van 1 juni 2015 is het nieuwe Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaar- 
den en meetinstrumenten 2015 in werking getreden. In het besluit van 26 mei 2015 is het besluit van 
1 april 2014 niet expliciet ingetrokken. Met dit besluit wordt de intrekking van het oude Toetsingskader 
kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten alsnog geregeld. 


Artikel 2 

In de aanhef van het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumen¬ 
ten 2015 is verwezen naar artikel 66, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet. Dit moet zijn artikel 66b, 
tweede lid, van de Zorgverzekeringswet. Dit besluit strekt tot reparatie hiervan. 

Voorzitter Raad van Bestuur 
A. Meerkamp 
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